ANNALEN DER PHYSIK 


JAHRGANG 1817, SIEBENTES STUCK. 


I. 

Die neuejien Arbeiten 
Sir Humphry Davy’s, 

LL. D.> Vice-Praf. dcr Roy. Inlt., Mitgl. tier Kou. Gef. derWilT. 
zu London und zu Edinburg etc., 

die Flamme } das Entziinden , das Explodiren und 
feine Lampen betreffend , welche den Bergmann 
gegen fchlagende Wetter fchiitzen. 

Freibcarbeitet von Gilbert* 

( Befchlnfs. ) 


Was mcinc Lefer bier fin den, ilt erflens der vierte AMchnitt 
der Unterfuchungen Davy’s fiber die Flamme, welche ich von 
den fibrigen getrennt babe, weil es mir fchien, ein Ruhcpunkt 
im Lefen ley nothig, und fich fiir ihn hier die (chicklichlte Stel¬ 
la fand , — und zweitens der an diefen Abfchniu fich fehr 
paflend aufchliefsende neuelte Anffatz, welcher mir vou Herm Davy 
iJber diefe Gegenftande bekannt geworden ift. Die kurze und 
Annal. d. Phjfik. B. 56 . St. 5 . h 1817. St. 7. P 
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rolKtandige Theorie der Sicherungs-Lampen im vierten Ab- 
fchuitte, nach Davy’* erweiterien Anfichten iiber die Flammcn, 
uud feine Entdeckungeu iiber daa lailgfaiiie Verbreonen brenn- 
barer Gasarten iu feiuer neueften Arbeit, ftiitzen fich beide auf 
linnreiche und einfache, grofstentheil* ohne Schwierigkeit nach- 
zuroachende Verfuche, und werden jedem Freunde der Natur- 
lebre, ohne dafs lie bei ihm \iel chemifche KenntniJTe voraua 
fetzen, yerflandlich feyn j und die darauf gegviiadeten neueften 
Eimichtungen der Sicherungs - Laiupe, bringen diefe wohlihalige, 
auch fur inanche Gcgenden unfers deutfchen Vaterlandes nutzbare 
Erfindung der Vollkommenhcit iramer nahcr. Gilbert • 


II Unterfuchungen iiber die Flamme , 

(vorgelefen in der Kdnigl. Gef. der WilTenfchaften zu London 
den 16. Jan. 1817.) 

Abfchnitt 4 . Allgemeine Betrachtungen undpraktifehe 
Folgerungen . 

Die Kenntnifs des Erkaltungs-Vermogeus der Gas¬ 
arten, eines Vermogens, durch welches fich den Ex- 
plofionen der brennbaren Lufl in den Bergwerken zu* 
vorkommen lafst, hat mich auf praktifehe Unterfu- 
chungen gefiihrt, deren Refultat dieEntdeckung der 
Sicherungs-Lampegewefen ift* Die Beftimmung der 
Beziehungen und der Ausdehnung diefes Vermb- 
gens dient, uus iiber die Wirkungsart der ieineu 
Metallgewebe und anderer Geflechte oder Syfleme 
von Oeffnungen vollig aufzuklaren, welche, ob- 
gleich fie fur Licht und Luft durchganglich find, 
doch diefiararaezuriickhalten, und iiberdt. - befiatig t 



